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31. Durhartre riqiond a son lour quo ce principc est prccismnenl 
(‘dui surleqnel M. Sclileiilen a base sa llieorie des ovaircs inferes. 

31. Cliatin n joule quo, clicz les pinnies a ovaire infere, cl on par- 
liculier clicz les Melaslomacecs, il a vu la on pule dont a parle 
31. Payer. Les disrjues ne sont pas non plus pour lui des organes ap- 
pendiculaires, mais parfois ils naissenl avec une si grande regula¬ 
rity qu’on serail lenle de les considerer com me lels. 

31. Trecul rappelle qifil a dit, lui aussi, que les ovaires inferes sont 
axiles, mais qu il a ele amene a relle conviction par des molds dif- 
lercnls, el surtoul par l analogie de la structure de Povaire avec 
celle de la lige clicz les Pnsmatucarpus. 

Vl J»ailion fait a la Societe la conununicalion suivailte : 

Sl’U CE M0HE HE l’ECONCATION DU CATASETM LCIUDrU < LinUlov), par M. If. IMfiULOV. 

l>a disposition des organes scxuels dans le Catasetinn luridum et dans 
ses varietes est telle que, comme dans beaucoup d'autres plantes de cette 
curieuse famille, il semble, a premiere vue, difficile, sinon impossible, que 
le pollen arrive an contact des papilfes stigmatiques, sans fintervention 
d’mie influence exterienre. 

culairc, et com me, dans la determination tie ces deux parties dans les di verses 
families, il sVsl le plus souvenl trompe(cx.: Legumineuses, Orchiddes, etc.), sou 
opinion if a pas etc adoptee, el les expressions d'oiwe adherent et inadherent out 
ele conservecs. 

La comparison du mode de developpemcnl de la panic commune a la corolle 
et aux diamines des Solanees, on il y a adherence, avec le mode de dcvcloppement 
du hold de la coupe receptaeulairc de la tlcur des Grenadiers, herd sue la paroi 
interne duqiiel apparaissent successivement Ions les organes tloraux , a permis a 
M. Payer de demontrer (Pune manierc precise que dans les ovaires inferes la parlie 
inferieure est loujours axile. En diet, lorsque, comme pour la corolle et les eta- 
mines des Solanees, la partic commune aux deux organes est appendiculaire, ces 
deux organes naissenl sepaiemeiil, quoique successivement, surlc receptacle,el ce 
if est que plus lard qifils sont souleves par la parlie commune. Lorsqifau con- 
iraire, comme pour le calico, la corolle et les diamines des Loses, la partic commune 
apparaiL d"abord sous la forme iPune coupe, el que les organes tloraux naissenl 
successivement sue sa paroi interne, cetlc partic commune est ndccssairemcnt 
axile. C'est, comme on le voit, fapplicaliou aux organes de la flour, de ce principc 
si fecoiul en consequences pour les organes de la vegetation, cl qui a permis de ic- 
coniiailre que, dans le linscus, les parties aplaties que fon prcnail pour ties feuilles 
soul des rameaux, principc qui sc resume ainsi : Tout organa qui chime naissance 
ft un a ulre osl necessairemenl axile . (A 'ole comwimiqnee a pres la seance par 
.1/. Payer.) 
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Ln cl’fet, si I 'oil pratique une coupe mtdiane el longitudiiialo du gyno¬ 
steme, pour bien nnmlrcr les rapports (le position du elinandre el du stig- 
niatc 1 , on voit quo les masses polliniqnes sent separees do I'autre stigma- 
h’tjiie par nn long prelongemcnt horizontal, sous lequel les pn pi I les de 
forgone fcmelle sont profondcment enfouies. Le pollen ne pent done, en 
iiucune facon, tomber sur elles par son propre poids. 

Cette sortc de barriere existe dans bien d’autres plan les de la meme fa- 
m LI le. L’elaslieile du eaudieule y remedie de diverse* manicres; grftoe a 
el le, le pollen, projele avee. force, arrive, de facon ou d’autre, an stigmale. 
Dans les Monnodes, dans heaucoup de Hours de la tribu des Yandees, dans 
la piupart des espeees de ee memo genre Cntasetnm , le petit appareil con- 
stitue par les masses polliniqnes, leur eaudieule etieur retinacle glanduleux, 
an moment de sa projection, se eourbe sur lui-meme en verlu de son elas- 
tieite, a pen pres de la meme maniere quo les valves du fruit de in llalsa- 
mine. Dans certains eas alors, c<' petit appareil, grace a sa nouveile loi'me, 
pent, en restant cn place, par sa partie inferieure , aller porter son autre 
extremite, celle ou se Irouve. le pollen, vers l’oriiice stigmatique, tandis 
que, dans d’aulres eas, il se delnehe tout enlier; mais il est lance alors si 
loin de la flour donl i! provient, qu’on ne pent doutcr quo, dans bien des 
eas, il ne serve, non a !a fecondalion tie cetle lieui* clle-meme, mais a eelle de 
Homs plus ou mains eloignecs, de la meme plante ou des pieds voisins. 

Tel ifest pas le fait de fespoec qui nous oceupe. Avant fepoque de fan- 
tltese, !e eaudieule est applique centre le gynosteme a la facon d’un are 
eourbe. Lors de la projection, il se redresse comme Tare detendu, il devient 
parfaitementreetiligne. Ku se detendant, il detache le eouverclede fanthere, 
puis il part comme mi trail, son extremite la plus lourde en avant; e’esl 
eelle ou est le relinaele qui entraine le eaudieule ct apres lui les masses 
polliniqnes avee line grande rapidito. 

Le relinaele est a ee moment tout charge du sue visqueux secrete parsa 
substance glaudulcuse, sue qui se desscche tres rapidement et maintieiit les 
masses polliniqnes solidement codecs au point oil se fixe la glande ainsi pro- 
jetee. Ce point pent varier eonsidcrablemcnl clans les diverses espeees il’Or- 
cbidees. lei il y a eela de remarquable, qu’il est eonstamment le meme. La 
glande traverse horizontalement la ca\iLc de la Hour, et va toujours se fixer 
au point le pluseoneave du labelle (|iii fait face an gynosteme, exactemcnt 
sur sa ligne mediane. lei ce labelle lfalfecte pas les formes singulieres 
qifon Ini voit dans taut de plantcs de la famille. C est simplement un sepale 
concave, sans appendiee, et e’est au sommet tie la voutc formec par ee se¬ 
pale ({lie s’attaeho invariablemcnl le corps glanduleux. 

Dans cctle nouveile position du l etinaekg on voit fncilement que le petit 
appareil pollinique est lellement cfspose que les masses fecondantes setron- 
veut justement presentees en face de I infundibulum stigmatique et a une 
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1 M. 1 !ito distance dc lui. A la favour de cette non\elle position, on concoit quo 
I’impregnation cst dovenue desormais possible, quaml on commit I’espece 
i) avidito avee laquolle le tis.su stigmatique happo pour ainsi dire Ics gra¬ 
nules polliniques places en face do lui, comine eela se voit si bien dans la 
fecundation artiticiellenient prntiquec des Orchidees de nos serres, ct, outre 
autres, de la Vauille. Si, toufefois, quoique placers sur la ligne mediane, 
les masses polliniques se trouvent un pen trop haul on trop has, elles peu- 
venl encore changer dc place dans Ic sens vertical, par suite de la tres 
grande mobilite que leur donne, mais seulement dans ce sens, 1 ’articulatlon 
dc I’cxtremite du caudicide avec Ic retinacle. 

Voila le phenomene tel qu’il se passe spontanemenf. Maisalors nous n’en 
voyons quo les resultats, e’est-a-dire la position qu’occupent les masses 
polliniques apres leur projection. ]| est toutefois en notre pouvoir de 
prendre la nature sur lef.iit; la projection peut se produire par une excita¬ 
tion artificielle. En touchant avee la poinle d’une epingle le retinacle ou le 
couverele de Panthere, ou en secouant In plnnte, on quelquefois en souf- 
llant lortemcnt, dans la flour, on voit le phenomene se produire brusque- 
ment, el j en ni rendu lemoins beaiicoup de personnes. 

En somme, le fait vraiment particulier a cctte espcce , c.’est la Constance 
du but qu’atteint toujours le retinacle; el je pense que I’on peut en trouver 
les causes dans la disposition memo des organes. Ce sont : 

Dabord, la rectitude du petit appnreil considers dans sa masse, qui fait 
(jii'il traverse la flour submit une ligne qui est sensiblement droite, vu son 
pen d’etendue. pour aller gaguer laconcavite du labellc. 

En second lieu, hi forme du labellc lui-meme recevant le pollen dans sa 
concavitc ; dans les especos oil cette forme de cupule disparait, le pollen est 
lance iiieu loin hors de la fleur. 

Enliu, la forme de la cavite du clinaudre me parait surtout le point im¬ 
portant. Ses bords lateraux s’avaneent ties loin en avant, com me on peut 
s en eonvaincre par une coupe borizontale du gynosteme a ee niveau. Les 
masses polliniques mainlenues, au moment de leur depart, entre i*es deux 
murs lateraux et parallels lie peuvent s’incliner d’un cote ou de l’autre; 
elles se diligent forcemeat scion la ligne mediane. Elies lie peuvent non 
plus etre projetces trop en hnut, a cause de la saillie formce au-dessus 
d elles par le bee du sommet du gynosteme, ni trop en has, a cause de la 
cloison borizontale qui les separe de I’orifice du stigmate; elles ue peuvent 
s’ecliapper que par un point, direetement eu avant. 

Tel est le petit fail pbysiologique qui a pour resultat d’amcneren presence 
dn stigmate la niaticre iceondante, resultat obtenu dans In fleur qui nous 
oceupe par des precedes partieuliers, mais qui rappcllc ici, coniine aillcurs 3 
le mot de Leibnitz : Unite dans In variete . 


